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Llingua de Signos de Nueva Zelanda 


Llingua de Signos de Nueva Zelanda^^^^ (New Zealand Sign Language, NZSL) ye una llingua de signos 
usada pola Comunida Sorda de Nueva Zelanda (9.000l^^^). 
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